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Drawing Name 


Customer : CU-DARO01 Dart Helicopters Services 
Job Number : 46709 


Estimate Number  : 10587 
P.0. Number : 
This Issue : 25/03/2009 
Prsht Rev. : NC 
First Issue : Ll Type 
Previous Run : 39454 
Written By : 
Checked 8 Approved By  : OT- — 
Comment : EstB 01.06.07 Now laser cut EC 

Est Rev:C Now on Waterjet 06-11-21 JLM 
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Seq. #: Machine Or Operation: 


10 M304S11GA 


Description : 
304/316 0.125 Sheet 


: 01/04/2009 Qty: 


Dart Aerospace Ltd. 


: BASKET HINGE 


: D22321 

: D2232 REV C 
: N/A 

die 


20 Um: Each 


Comment: Oty.: 0.0255 sf(s)/Unit Total: 0.5103 sf(s) 
304/316.125Sheet © ANA À 
WATER JET FLOW WATER JET 
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Comment: FLOW WATER JET 
1-Cut as per Dwg D2232 
Dwg Rev. Č — 
ProgRev. €C 


2-Deburr if necessary 


QC2 
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= — PARTS AS THEY COME OFF MACHINE 


SECOND CHECK 


© Comment: SECOND CHECK 
PACKAGING 1 


MM 


PACKAGING RESOURCE #1 
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Comment: PACKAGING RESOURCE #1 
Identify and Stock 
Location: 
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User: « Melanie Fauteux Process Sheet 


Customer: CU-DAR001 Dart Helicopters Services Drawing Name: BASKET HINGE 


Job Number: 46709 Part Number: 022321 


Machine Or Operation: Description : 
QC21 FINAL INSPECTION/W/O RELEASE 
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Comment: FINAL INSPECTION/W/O RELEASE 
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DART AEROSPACE LTD Work Order: 


Description: Basket Hinge Part Number: 
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FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 


Inspection Dwg: D2232 Rev: C 


ES First Article ka] Prototype 


Drawing Actual 
Tolerance 
Dimension Dimension 
Ø0.257 +0.006/-0.001 | O 757 | 
1.750 +/-0.010 LTIS 


0.750 +/-0.010 


R0.500 +/-0.010 
1.250 +/-0.010 


Method of 
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Measured by: et | Audited by: KA Prototype Approval: N/A 
| Date 7/2 gn | BB N/A 
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| Date [Change "| Revised by | Approved | 
07.05.10 ES # — 
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0.500 (TYP) 


Copyright 1994 by DART AEROSPACE LTD 


DART AEROSPACE LTD 
HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA 
DRAWING NO. REV. © 
mem = SHEET 2 OF 2 
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D2252=7 


60.257 


RO.375 


RO.375 (TYP) 
3,515 
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MATERIAL: AISI 304/316 SS 0.125 THICK 
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